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Auncient Greek 


Auncient Greek is the furm o Greek uised during the periods o time spannin the 9t - 6t century BC (kent as 
Archaic), the 5t - 4t century BC (Classical), an the 3rd century BC - 6t century AD (Hellenistic) in auncient 
Greece an the auncient warld. 
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